1:spec2000运行浮点测试程序时会使用到gfortran库，
  请解压本目录下的gfortran库到/usr/lib
  指令: 
	tar xf gfortran库.tar.gz  -C /usr/lib --strip 1
  
  确认是否解压成功,运行下面两条指令确认是否有gfortran库
        ls -l /usr/lib/libgfortran.so.1.0.0
	ls -l /usr/iib/libgfortran.so.3.0.0

2:运行spec2000
  请将spec2000.tar.gz解压的/root/  目录下, 
  指令:
	tar xf spec2000.tar.gz -C /root
  
  进入spec2000文件夹
  指令:
	cd /root/spec2000  注意在我们loonux上root目录链接到/home/root/上的 
			   进入时不要通过/home/root/spec2000进入到spec2000文件夹下。
  
  初始化运行环境
  指令:
       source shrc

  使用默认配置运行
  指令:
      runspec -n 2 all     解释:  -n 接的参数为运行多少遍,在这里每个测试程序会运行2遍, 
			   all代表运行所有的测试程序。更详细的使用方法请参考当前目录下的
			   docs/runspec.txt
